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このたびはおな製品をお費い上けいただきまして誠にありがとう 
ございまず。ご疲巧前に、この取扱説哨ちをち後までお m みのうえ、 
虫しい巧い方で未をくごを巧くだきい。わ読みになった後は、大切 
じ保管して下さい。 
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1 .安全上のご注意 


•ご桂巧前に、この『をを上のご;まを』をよくお読みのうえ、正しくお樓いください。また、お読みになった後は、大切に巧管 
してください。製品本体あび取扱説巧呈じは、お巧いになる入や、化の人へのを害、尉産への損害を未然に防ぐための内容を 
記載していますので、必ずお守りください。お子様がお使いになるときは、保護まのちが取扱說巧書の中身をお読みになり、 
正しい使い方を御指導ください。表示と図記号は下記のようになっています。内容を理解してから本ををお読みください。 


A 危険 
A 警告 

A 


『取扱いを設った場合、巧用まが巧 t または重巧 (^1) を貴ラこと 
があり、その切迫の巧をいが吉いこと j を示しまず。 

f あ圾いを語った場を、使巧者が贺 t または重保 (^13 を負ラこと 
が想をされること j ををします。 


)^胃 r 取扱いをおった曝台、淀巧まがな害 (X2) を負うことが想をされるか、 

/主お、 またはぉ的巧ま(?§^)の発生が想定されること j を示します。 


給表示の例 



り記ち、「禁止 J 
を示しまず。 
•記号、 r 強制」 
を示します。 


(しないでください) 
(おすしてください) 


重なとはま巧やけが、やけど（高温■ほ温）、感巧、浸巧、やをなどで、後遺症が残るものおよび岩巧に入障-巧期の通院を巧ずるものをさしまず。 
5^2：傷害とは、适おに入院や長期の遇おを要さないけボ■やけど-感電などをさします。 

^3:物の摄ちとは、家屋*をがおよびを畜•ペットなどにかかわる拡大損水をさします。 


r A 警告 1 

运 

お手入れの媛は、化ず差をプラグを姑いてください。 
•感巧■やけど-けがをずるをれがあります。 

禮) 

浦れた手で差込プラグを抜き差ししないでくだきい。 
•感巧-やけど- f ホがをずる恐れがあります。 


修理巧術者 W がは、絶対に分解したり、修理- 
な造をおこなわないで ください。 

•発火したり、異南動作してけがをずることがありまず。 

戀 

水につけたり、水をかけたりしないでください。 
♦虛を•シヨートの恐れがありまず。 

J 



A ま意 



使用時 W 外は、善込プラグをコンセントから 
巧いてください。 

•けがややけど、が緣劣化による感電、展巧乂災 
の原面になります。 

0 

里源コードを傷つけたり、破損させたり、加工 
したり、無埋にかげたり、引っ張ったり、 
たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込ん 
だりしないでください。 

■電源コードが巧提し、化が•感電の原困となります。 

运 

差込プラグを巧くときは、要源コードを 
持たずに必ず先端の差込プラグを持って 
引き抜いてくださし、。 

•感电やシヨートをしてを化の廬茵になりまず。 


固四に障害物があったり、不を定な場巧では 
使用しないでください。 

* 転倒やき巧の原因になりまず。 

0 

巧排気□へは絶巧に指や金属棒などを 
入れむいでください。 

•破误や巧障の原因となります。 

0 

風を長時間、からだにあてないでください。 
•健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、 
ち気の方は'注患してください。 

Q 

交流1 0OVIU 外の電源は使巧しないでください。 
•感更■火がの原因となります。 

(S 

スプレーをかけないでください。 

■插脂 や 垄装部 かがを 貴したり.破误 する 原因になりまず。 

0 

を風運転は窓を開けて巧ってください。 
締め切った室ので長時間ご使田になりますと、 
を風になをない事がありまず。 

おず窓を開けてご使用ください。 

0 

上に子供がのったりずるとを除ですので 
ごを愚くださし、。 

•けがをずる恐れがありまず。 


ご使巧にならない時は電源を「切 J にして 
差这プラグを巧いてくださし、。 

•差をプラグを巧 < 時は必ず差をプラグを持って巧しけく ださぃ。 

0 

ダストフィルタ ーI を必すセットしてご使用ください。 
ダストフィルターの掃除時など、本体から外し 
ているときは運転しないでください。 

•モーター部が遇おし、故障や事おの原因になりまず。 

S) 

衣類などの乾厲には使わないでください。 

•破撞やなおの原因になります。 

(S 

水道水 W 外は榜巧しないでください。お湯 （40 度が±)や 
蘇ち縮りなどは本体やダストフィルターをいためます。 
•樹脂や垄装部かがを質したり、破損する原西になります。 

J 























2. 各部のなまえ 


水位窓 



操作パネル 

ルーバー 
を度調節 レバー （上段 巧) 
参レバーを 上下に 
助かして角度を 
詞整できます 
ルーバー 
を度調節 レバー （下段胤 
雜レバーを 上下に 


»かしてを度を 
調をできます 


左ち才ートルーバー 


取っ手 




キヤスター 


氷タンク 


ダストフイルター 

《化要な時は2つのネジをがして 
わ手入れを巧って < ださい。 



給水 □ 

]*；給水口を巧けて水タンクに水を 
入れてください。 


給水線’ 

^こめな ■&’ 
ホモ A れて 


冷ま P タンク 
(1 個） 



電源コード 


水フイルター 

X この7イルターは、 

巧外しできません。 

水タンク 

X 巧外すしはできません。 


水抜き栓 

%タンクに水が入つている塌合は、 

キャップがしっかり差し达まれているか、 
常に描惑してください。 


3.仕様 


^電 源 

交流10 0 V 50 Hz 

交流10 0 V 60 H 之 、 

消費電力 

40 W 

45 W 

水タンク容量（約） 

5.5 J 2 

平均消費水量（約） 

0.3 U / h ) 

コード長さ（衍） 

1 .85 m 

質 量（約） 

6.8 kg 

、大きさ（約） 

幅 SOcm X 與巧 30 cm x 高さ目 3 cm j 


タイマ- 


冷風 

ちちのスタート/ザ止 
に怯います。 

モード選択 

ナチュラル/わやすみ 
を^できます。 



入/切 

巧転の閒巧/停止 
にをいまず。 

強さ 

風»め視紀に 
性いまず。 

スイング 

ちちの風向きの 
スウィング入/切が 
でさまず。 




げ目目 

□ □□□□ 
目□□口 

□□□□a 






























































4. ご使用の前に 


1.設置場所についてのご注意 


ま 面のダスト フィ ルターをふさがないように、 
壁からは乂上離し、前面 30 cm が 巧には物 
を置かないようにしてください。 


ネか哀面側に力ーテンがある場合は、ダスト 
フイ ルターに力ーテンが触れないよう、ご;ま 
意ください。 



30 cm 


店^注意 


争本体を水平でしっかりしたところに設竜してください。 

•暖房器具の巧くなど、熱があたるところでは使用しないでください。 

•直射曰光のあたる場巧や極端に高温になる場所では使用しないでください。 

•ま具や家巧製品、壁などに直接風があたる場所では使巧しないでください。 

•テレビ、ラジオ、オーデイオ製品などの側に置くと、雜音が入る想れがありまず。これらの機器の側からは 
できるだけ離して設贾ずるようにしてください。 


2* 給水のしかた 


A を意 


•給がの前に、差込プラグがコンセントから抜いてある力\必ずご確認ください。 

•給水の前に、氷扳き栓にキャップがしっかりと差し込まれているか確認してくださし、。 


給水□を開き、やかんなどでゆっくりと 
かを入れてください。 


水を入れる時、本体正面の水位窓を 
見ながら满水ラインを超えないよう 
ま恵して入れてください。 


水タンクは满水ラインで 5.5 リットル 
の容 a があります。 

(タンク自がめお容量は了.日リリトルありますが I 巧水ラインを赶えると孩巧時に水がこぼれる原因となりますめでごををください。} 


注意 


•水は水道かをご使用ください。井戸かや湧き水を使用すると、不純物が水フィルターにがちし、運転能力が 
低下するあれがあります。 

•お湯 （40 度姑上）はお巧使巧しないでください。水タンクがをおする恐れがあります。 

♦水位が水位窓の「給水」まで下がったら、水を補給してください。 

•水はゆつくり入れてください。給水□よりかがあふれて巧をめらしたり、 

本が内部にかがこぼれる恐れがありますのでお気を付けください。 






水位窓 










































4. ご使用の前に 


3. 氷の入れ方 

この製品は水タンクに氷を入れることで、よリー厦涼しくお使いいただけまず。 


4. 冷却タンクについて 


■冷風運転でさらに冷たい風を送りだしたい場合にお使いください。 

■冷ま日タンクを使巧ずる場含は、本佈こ水滴が付き、ホを濡らずあれ 
がありますので、本体を トレー （本がにはが属していません）等の 
上に置いてからご使巧ください。 

1. 巧がタンクに氷を入れた後、蓋をしっかりと閉めて巧凍庫に3〜4時間 
入れて凍らせます。 

2. かタンクに水が入っている場をは、一度風呂場等で水を抜いてください。 

X を却タンクを入れることにより、水里が增え、水焉れ等の原因になります。 

3. 給水□を開いて、凍らせておいた冷がタンクを入れた後、給水してください。 
《おがみにより冷ま日タンクのおを巧やしてください。（を却タンクは2補が属しております) 


_ A ;主意 _ 

この冷がタンクには、冷ま P 剤（高分子吸収がのが末）が入っています。 

♦冷却剖が巧巧についた場合は、せっけんと水でよ<能ってください。 

•おってをが剤をなみ込んだ場合は、宙ちに臣師の診断ををけてください。 

着眼に入らないようにをましてください。方一誤っておに入った巧合は直ちにかでよ<洗い、眼科臣の診断を巧けてください。 
•を却削のが末を吸入しないようにま寮してください。 


■お知らせ 

冷がタンクは水を入れることにより、冷却タンクの中の冷却剤がゼリーがになりまず。 

2回目からは水を入れる必要はありません。そのまま冷凍庫に3〜4時間入れて、十分凍らせておいてからご使巧ください。 


■上手なご使用方法 

•鼠ドアの近くなど換氣がよく、日陰になっている場所に畳いてご使巧ください。 

参エアコンの 補勤を房としてお使いになると効果的です。 

•水を使う量は天候や温度に左ちされます。湿度が比較の低く、温度が高い （24 〜35度）ときは、 
满かがおで16時間から18時間運転できます。 



5. ご使用方法 


ご使用の前に差込プラグをコンセントにしっかり差し込んで下さし\> 


Zh 注意 


• 必す1 0 OV , 1 5 A な上のき用コンセントを使巧してください。 

♦同じコンセントから袖の電気製晶を同時に使巧しむいでくださし、。 
• めれた手でコンセントの抜き差しをしないでください。 

• 吸気□や吹お□じは t 指やを属棒などを入れないでください。 



























己.ご使用方法 


1. 運転の開始 

電源ボタン@を押してください。 

2. 風量の調節 

お望みの風に風里調節ポタンちを巧して合わせてください。 
ボタンを巧ずごとに弱一中一强一弱とランプが移動しまず。 

3-タイマ^一運転 

タイマーポタン © を巧ずと有動博止時間を設定できます。 

ボタンを巧すごと[こ 0.5 一 1一1,5 4 2-お大 7. 5時間鸦の■と 

ランプが移り、お好みの時間にタイマーを設定できます。 

4. 冷風運転^ 

を風ボタン^を巧すと冷気が流れます。 

?85水をな水しないと、ぶ気は流れません。 

5. スイングの調節 

スイングボタン[(う)を巧ずと自動めに在むにスイングします。 

もう一度巧ずとち止します。 

6. モード選巧 

モード遵巧ポタンを巧すとナチュラル風4おやすみ風-*消巧と 
ランプが移りお巧みの風に設定できます。 

ナチュラル風：運転中はランプがに点灯します。 

ナチュラルあは間隔で風の强弱を保り返し、自なに巧い風をお面けしまず。 

おやすみ風：運転中はランプが赤色に点灯しまて 

おやすみ風は風まがをわり設定された狩間に自動的に止まりまず。 



M ^— I 、，のイホ m リモコンにより同様の操作をすることが巧能です。 

ゾて—*ノリソに化 X リモコンによるおを内容は本な:刷の巧作パネルのランプで表示されます。 



♦電池の交換電池ふたを外して市販の LR44 型ボタン電池（1邱2個を下記の通り正しく安廣してくださし、。 

1. 電池ふたの巧をホ印の方向に巧し電地ふたを取り外します。 

2. 新しいポクン電地をホルダーの中に©©の向きにミち意しむがら電池を巧換してください。 

3. 電地を巧通りに交換しがわったら、電池ふため讯を矢印の方向に巧し下げて雷池ふたを閉めてください。 



A 

巧 

化 


•巧ホは必ず2個巧、巧しいものにを換してください。 

■電地の極性（十、一）を!!るとお具の損なだけでなく、化がや溫液による重大なま战の原因になります。 
♦るいアルカリ軍池を放置したり、極性 （+、 一 ） を摆って搜用すると、強アルカリ性のちま物貴が漏れ 
化して大変を険です。お一、液菊れが発をした場合は、直措手でがれずに、爲巧ゃ器房を大*の水で洗い 
流してください。その後、よく自なを操していただき、動作瓷思の場合は、お理をご巧おください。 


巧属の電泡は機能試験用です。動作距離が短くなったり、動作しない場合は新しい LR 44 型ボタン 
電池に必ず2恼お巧拽してください。 































6. お手入れの仕方 


r 


いつまでも快適にお使いいただくため、適切なお手入れを行ってくださし、。 


__ /!\ ま思 _ 

•お手入れの前には®「入/切 J を巧して逐転を止め.差込プラグをコンセントから抜いてください。 


本体のお手入れ 


めるま煮 （40 で W 下）力饼剤をふくませた布でミちれを拭き歌ってください。 

•洗剤で巧いた後は、水洗いした布を絞って洗刹をよく拭き取ってください。 

0 ♦わ手入れには中性洗則を嗟巧してください。 シン ナー • アルコール • ベンジン など樓巧しないで<ださい。^ 

破損•変资の原窗になります。♦化学ぞうきんを植うときは、そのを意さきになってください。 

♦スプレーをかけないでください。（搞協巧、巧虫剤、爸鬟用など）破損•変質め原因になります 。 J 


•水タンクの水は定期的に交換してください。 

•水タンクの水抜きは風呂場など、かがあふれてもよい場所で、 
本体背面下部の水抜き栓のキャップを抜いて巧ってください。 
水を巧いた後は、キャップをしっかりと差し込んでください。 


•柔らかい巧で巧部をきれいに拭いた後、本体を風通しの 
おい場所に置いてよく乾燥させてください。 

水タンクは1子月に一回政上掃除してください。 



A ま意 


鲁ダストフィルターをがしたままで、使用しないでください。（巧障の原茵になります。） 
♦託濯巧では、洗わないでください。 

(フィ ルターがい たみ、ダストフィ ルターがに セットできなくなります。） 

參本体の巧れは、か、及はや化洗則をさませた巧で、ていねいに巧いてください。 

•ペンジン、シン十一などは使用しないでください。ひび則れ、変ち、変おの原因になりまず。 
•お手入れの後、ちれずに、ダストフィルターを取り巧けてください。 


C J 
























6. お手入れの仕方 


背面のダストフ ィ ルターの抑の角の2ケ所に 
プラスドライバーでネジを取外してから上側に引くと、 
ががはずれます。 



□□□□ 

己 □□□ 

□□□□ 




ルターのお 手入れ 


ダスト フイ ルターにごみやほこり力勺寸着しますと、送風量がかなくなりますので 
下記の要領で1ケ月に一回しソ上掃除してください。 


《フィルクーは上 測に 
スライドすると外れます 



2. ダストフイルターの掃隙をします。 

•ダストフイ ルターが からダストフイ ルターを 取り外します。 

参ほこりを軽くはたき、手で軽く水洗いをし、干してください。 



3. ダストフィルターをもとに震し、枠下部の凸部を本体凹部に 

差し込み、枠上部をはめて、ドライバーで2つのねじを固定してください。 


長時間ご使用にならないときは 


•水タンクに残っている水をすてます。 

♦本体や巧お□をわ手入れしまず。 

•匪しのよい塌 F / f で保营してください。本体战箱に入れるか、ほこりがかからなしけうにカバーをしてくださし、 
必ず立てたが態で保管してください。 

■保管する時 

•長時間使わないときは、必ず水タンクの水を捨て、本体内部の水フィルター、ダストフィルター等が 
完をに乾操していることを確認してから保管してください。 

•水フィルターにほこりが巧着している場合は、掃除機でほこりを吸い取ってください。 

参本体を袋に入れ、包装ケースまたは手持ちの箱に告装してから湿気のないところに保管してください。 

■冷却タンク保管上のま意 

•幼巧の手の面かない場巧に保管してください。 

•ぶ封!タンクのふたをしっかりと閉めてから、直射日光の当らない湿気のない場所に保管してください。 




rTD □□日日 I 

|| □曰□目 f 

一目目且 

• □目置 



















7. 修理を依頼される前に 


/■ \ 


次の点をお確かめください。 


ファンが動かない 

差込プラグがコンセントに確実に差し込まれていまずか？ 
©入/切ボタンを巧しましたか？ 

イヤな臭いがする 

水タンクやダストフイルターがよごれていませんか？ 

冷気が出てこない 

7]< タンクの水は充分ですか？ 

ダストフイルターがほこり等でよごれていませんか？ 

リモコンで操作できない 

電池が消耗していませんか？ 

電池の入れち（©©の方向)は間違っていませんか？ 


\ _ / 

8. アフターサービス について 


1. 保証書は必ず「お買い上げ年月曰 J と「販売ち名 J 等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お 
賈い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。 

2 . 保証期間は、お買い止げ曰から 1 年間です。が証期間中に修理を依賴されるときは、お買い上げの販売 
店まで保証書を添えて商品をご持參〈ださい。保証書の内容に従って修理いたします。 

3. 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持 
できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 

4. この製品の補修巧性能部品の保有期間は製造巧切後5年です。補修巧性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 

5. 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは盾険でず。絶巧に 
しないでください。 

6 . アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの贩売店にお問い合わせください。 


燦坤日本電器株式尝社干 110-0016 東京都台東区台東1下目24奮1号 

お客様専巧ダイヤル 03-3837-1235 

をイ寸時間：ち…をお日9時〜12時/13時〜17時（±、日堪、補日はおがみ） 


http://www.tsannkuen.jp 












